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Л. А. Гинзберг, П. И. Барсукова

Пожарная безопасность конструктивных решений проектируемых и реконструируемых зданий

ПРЕДИСЛОВИЕ

Выполнение требований пожарной безопасности зданий и сооружений является одним из основополагающих при их проектировании и возведении. Поэтому при обучении будущего специалиста в области строительства вопросам приобретения им знаний в этой сфере следует уделять пристальное внимание.
В процессе учебного архитектурно-конструктивного проектирования вновь возводимых и реконструируемых объектов различного назначения студенту, особенно обучающемуся по заочной форме, сложно, а порой и просто проблематично грамотно обосновать с позиции пожарной безопасности выбор принимаемых им решений конструкций несущего остова и ограждений объекта, руководствуясь только набором соответствующих СНиП.
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